ター ン オ ー バ , ロ ー ル オフ SW を 設け . 電 源 を 外 付け と し た 
新 忠 冬 


直 熱 管 3A5 
EQ アン プ Ver2 の 製作 


直 熱 管 フ ォ ノ EQ で SP レコ 
ー ド 熱 が 再燃 し た 過去 1 年 
間 


本 誌 2003 年 4 月 号 に 発表 し た 「3 
A 5 フォノ EQ アン プ | は , 私 の SP 
レコ ー ド 再生 へ の 情熱 を 以前 に も 増 
し て か き 立 て て くれ た 。 この 1 年 間 
は SP レコ ー ド と 付き 合う 時 間 が 圧 
倒 的 に 長く な っ て し まっ た . 直 熱 管 
の 分 解 能 の 高 さ は ,。 これ まで 自作 し 
た パワ ー・ ア ンプ や ライ ン ・ ア ンプ 
で 知っ て は いた も の の , フォ ノ EQ 
の 直 熱 管 は , 実験 段階 か ら 日 常 の 使 
用 に 耐え を る も の に な る の に は か な り 
長い 歳 月 を 要 し た の だ っ た . 

WE 球 か ら 始 まっ た 直 熱 管 フ ォ 
ノ EQ へ の 取り 組み は , 「 古 典 球 ア 
ンプ の 作り 方 楽し み 方 一 1 & 2 」 に 
収録 され て いる の で , ここ で は 繰り 
返さ な い . ここ まで や っ て 来 て 言え 
る こと は , WE 球 の イコ ライ ザ は 黄 
金 時 代 の SP 録音 期 と され る 1920 
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年 代 後半 か ら 1930 年 代 の 完成 期 の 
電気 録音 に 照準 が 合っ て いる 。. 

と ころ が , 3 A 5 フォノ EQ アン 
プ は 電気 録音 時 代 の レコ ー ド だ け で 
は な く , ラッ パ 吹 き 込み 時 代 の レコ 
ー ド 再生 に も 威力 が な あり, SP レコ 
ー ド の 楽し み が 倍 加 し た . 倍加 と 言 
っ た の は 電気 録音 時 代 が 約 25 年 間 
だ っ た SP レコ ー ド は 。 それ 以前 に 
さら に 約 30 年 の ラッ パ 吹 き 込み 時 
代 が あっ て , 世に 出 た レコ ー ド が 今 
で も 容易 に 入手 で きる の で ある . 

第 1 図 は Ver.2 の 全 回 路 図 で あ 
る . 第 2 図 が 2003 年 4 月 号 掲載 の 
Ver.1 の 回 路 図 で 比較 の た め に 載 
せ て ある 。 


EQ 素子 と レベ ル ・ コ ント ロー 
ル の 挿入 箇所 を 入れ 替え た 


第 1 図 と 第 2 図 を 見 比べ れ ば , 変 
更 し た と ころ が 明らか で ある 。 ま ず 
イコ ライ ザ 用 の CR 素子 を V」 の 3 
A5 の 2 段 増 凡 後に 移動 し た . か わ 


り に レベ ル ・ コ ント ロー ル の 100 k 
(A) ポ テン ショ メー タ を 終 段 V。 の 
1/2 3A5 の 前 に 持っ て きた .。 この 
理由 は 3A5 が 拾う 外部 の 振動 を 
通常 使用 する レベ ル ・ コ ント ロー ル 
の 位置 で か な り 押 さえ 込む こと が 
で きた か ら で あ る 。. Ver. 1 で は レベ 
ル ・ コ ント ロー ル を ゼロ に 下げ た 状 
態 で 本 機 に 手 を 触れ る と マイ クロ フ 
ォ ニ ッ ク ・ ノ イズ を 感じ た 。 

SP レコ ー ド を 必要 が あっ て CD- 
R に 録音 する 際 に は スピ ー カ の 音 は 
ご く 小 レベ ル に し て いる が , 本 機 を 
プリ アン プ と し て 使う 時 に は すこ し 
音量 を 上 げ る と ハウ リン グ を 起こ し 
た . Ver.2 に し て か ら は 以前 より か 
な り 音 量 を 出す こと が 可能 に な っ 
の 


EQ カー ブ に 機械 式 録音 と 戦 
後 の アメ リカ 録音 SP を 追加 
し た 


1925 年 以前 に 録音 され た SP レ 
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よう な 違和感 は な いと , 今 の と ころ 


思っ て いる 。 


か っ た . も っ と も 初期 の 雑多 な レー 
ベル を 本 機 の RIAA カー ブ で 聴い 


RIAA で いい . OLD COLUMBIA, 
NAB, AES, FFRR は 別 の イコ ラ 


イザ が ある の で 本 機 


て も SP レコ ー ド を RIAA で 聴く イコ ライ ザ の 切り 替え は , ター ン 
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オー バ と ロー ルオ フ を 別々 に 切り 換 
える よう に 変更 し た . スナ ッ プ SW 
は 1 回 路 3 接点 型 で ある . いつ も パ 
ワー・ ア ンプ の 出力 イン ピー ダン ス 
(4-8-16 Q) を 切り 換え る と ころ に 使 
っ て いる も の と 同じ 日 本 開閉 器 の 
M 2020 で ある . 


ター ン オ ー バ A 


1. フラ ッ ト : ラッ 吹込 盤 

2. 250 Hz : ヨー ロッ パパ 録音 の 
SP 盤 , 日 本 コロ ム ビ ア の SP 
盤 

3. 500Hz: ア メリ カ 録 音 の 
SP 盤 , 日 本 ビク ター の SP 
盤 , その 他 の 国内 レコ ー ド 会 
社 の SP 盤 , LP (RIAA ヵ ー 
ブ ) 


asm ニー キーーーー 


ニー 
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ロー ルオ フ A 

1、 | タダ! ま 放 ば と ん どの る P 
盤 

2. 一 6 dB : 戦後 の アメ リカ 録 
音 SP 盤 


3. 一 14 dB : EP (RIAA カー ブ ) 

カプ リン グ ・ コ ン デ ン サ の 容量 は 
Ver.1 で は 0.1z だ っ た の を Ver. 
2 で は すべ て 0.47 > に し た . 


B 電源 SBD に よる アノ ー ド 

接地 型 半 波 整 流 に し た 

Ver.1 の B 電 源 は スト ロボ フラ 
ッシュ 用 の 積層 乾電池 (245 Vx2) だ 
っ た が , 消耗 速度 が 早く 不 経済 な の 
で 。 AC 電源 に よる パワ ー・ サ プラ イ 
に 切り 換え た . 最初 は ファ ー ス トリ 


時 1 1 
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カバ リ 型 の ダイ オー ド に よる 両 濾 整 
流 に し て いた . 乾電池 電源 に 較べ て 
音 が 鈍く すべ て の 音 が 丸まっ た 感じ 
に な っ た 。 暖 かい 音 と 言 を ば それ ま 
で だ が , 明らか に 電気 的 な オー ディ 
オ の 音 で 自然 音 と は 違っ て いた . 
SBD を 試す 機会 が あり , 素子 を 
交換 し た . か な り 自 然 さ が 出 た . そ 
の 頃 ア ノー ド 接 地 回 路 の 実験 を し て 
いた の で それ に 変更 し た . 乾電池 の 
冷た さ が な い 躍 動 感 の ある 音 に な っ 
<。 そし て 半 波 整流 で ある . 分 解 能 
の 高い 級 密 な 音 に 変身 し た . 演奏 家 
の 個性 が より 明確 に 再現 で きる よう 
に な っ た . モノ ー ラ ル な が ら 奥 行き 
が 明瞭 に で る よう に な っ た . 乾電池 
電源 の と きも そう だ っ た が , こう 聴 
こえ る の は 音 に 浴 み が 無く な っ た た 


@ シ ャ ー シ 内 部 . 左下 は CH 右 は アル ミ ・ ダ イカ スト ・ ケ ー ス に 入れ た 3A 5. B 電 源 は 外 付 . 


ラジ オォ 技術 


愉 好 が 悪い が 本 機 を そっ くり 釣り 用 
の クー ラボ ックス に 入れ て いた 。 こ 
れ で は スマ ー ト で は な い の で アル ミ 
ダイ カス ト の ケー ス に 入れ た 。 205 
D の パワ ー・ ア ンプ で も シャ ー シ を 
指 で 弾く と コン コン と スピ ー カ が 鳴 
る . も っ と も これ は 高 感度 の 594 A 
シス テム で の 話 で ある . B 鐘 W の 
SS-25 シル シバ ー シ グ ネ チ ュ ア で は 
何 も 聞 こえ な い . 

アル ミダ イカ スト の ケー ス は 密閉 
箱 だ か ら , 真空 管 の 回 り に ダン プ 材 
を 詰め て 外部 か ら の 音 や 振動 を 遮断 
する こと を 思い つい た 。 そこ で 孫 た 
ち が 小 さか っ た 頃 遊ん で いて カラ ー 
粘土 は どう だ ろう か と デパ ー ト の 玩 
具 売 り 場 に 見 に 行っ た . パッ ケー ジ 
を 手 に 取っ て 説明 書き を 読む と カラ 
ー 粘 土 は 放っ て お く と 硬化 する こと 
が わか っ た . 

これ で は 真空 管 の 交換 も 不可 能 に 
な る .。 そう し た ら 同 じ 商品 棚 に アブ 
ラ 粘 土 が 見 つか っ た . これ は 時 間 が 
経っ て も 硬化 し な いよ うだ .。 1 パッ 
ク が 200 g な の で 3 個 買 っ て きた . 
小さき く 千 切っ て 上 真空管 の 回 り に ギ ッ 
シリ 詰め 込ん で 蓋 を し た . ソケット 
の 隙間 か ら 押 し 出さ れ た アブ ラ 粘 土 
が 電極 ピン に こび ぴり つい た . 電導 人 性 
が ある と 問題 起こ る と 思い テス ター 
を 40 MO レン ジ に し て 抵抗 を 測っ 
た が 導通 が な か っ た の で 安心 し た . 

こう し て 音 を 出す と 大 音量 で も ス 
ピー カ か ら の フィ ー ド バッ ク の 影響 
は 断ち 切れ た . で も アル ミ の ケー ス 
を 叩く と まだ コン コン と 聞こ える 。 
東急 ハン ズ に 出掛け て 防 振 材 を 見 て 
回 っ た . 高密 度 の ポリ エス テル 製 吸 
音 , 防 振 , 断熱 材 「 ホ ワイ ト ・ キ ュ 
ー オ ン 」 の ESW-10-303(300X300※ 
10 mm) が 売ら れ て いた . ポリ エス テ 
ル 製 の ペッ ト ボ トル を 原料 に し た リ 
サイ クル 品 で ある . 製造 は 東京 防音 
費 (http://Www.bouon.jp). これ を 
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@ 電 上 原 部 は 外 付け と し た 


カッ タナ イフ で シャ ー シ の 大 き さ に 
切り ,。 シャ ー シ ジ 下 部 の ゴム 足 を 剣 が 
し て シャ ー シ ジ 全 体 に 両面 テー プ で 貼 
っ た . また シャ ー シ の 天 板 の 内 部 と 
上 部 に も 同じ よう に 貼っ た .。 アル ミ 
板 の 振動 を 抑え を る た めで ある . 無 処 
理 の 時 と 較べ て 外部 振動 の 影響 が か 
な り 小 さく な っ た . 


電気 特性 


Ver.2 の 本 機 の 基本 特性 は Ver. 
1 に 準じ て いる . 従っ て 改造 で 追加 
し た と ころ に つい て 書く .。 

まず , レベ ル ・ コ ント ロー ル 全 開 
時 の トー タル ゲイ ン は 1 kHz で 65 
dB で あっ た 。 追加 し た フラ ッ ト ・ ポ 
ジ シ ョ ン で の 高 域 は 20 kHz で 一 
0.5 dB 減衰 し て いる . また ロー ルオ 
フ の 10 kHz の 一 6 dB は 実測 で 
も 一 6 dB に な っ て いた . 

な お 2003 年 4 月 号 の 回 路 図 中 の 
3A5 の ピン 接続 図 に 間違い が あっ 
た . お 詫び し て 今回 正しい 接続 図 を 
掲載 する . 


お わり に 


通常 な ら こ こ で 試聴 記 に な る と こ 
だ が , 前 段 で 書い た の で 繰り 返さ な 
い . この 1 年 間 に Ver.1 を 追 実験 き 
れ た 方 に 何人 か お 目 に か か っ た 。 や 
は り 全 員 が ハウ リン グ に 手 を 焼い て 
お られ た . だ が , な ん と か それ を 克 
服 さ れ た 方 は , 今 ま で の フォ ノ ・ イ 
コラ イザ で は 出 な か っ た 鮮やか な サ 
ウン ド に 驚い た と いう 声 が 一 致し て 
いる 。 

私 は この イコ ライ ザ に し て ダイ レ 
クト 録音 時 代 の SP レコ ー ド と テー 
プ 録 音 の 78 回 転 発売 の 音 の 差 が は 
っ きり 聞き 取れ た こと を 報告 し て お 
きた だ たい 。 


員 光 tv で 計 重 


